جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 1 : رمز المدرسة : 1084 رقم الصفحة من 1 إلى 7 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 3 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة : متوسطة النهر الخالد للبنين 









| 50 | 20 | 3 | 31 | |ابراهوايد هيوست‎ 1420911064000 | ١ 
0 | ابو القضل عباس سلمان ماود | 53 | 5 | 35 | 67 | سس‎ | 142191106404 | 3 
0 | احص جود كظم عبيد ا | 5‰ | 39 | 5‰ | 54 | س‎ |_ 1421911084005 | 4 
a | 5 | 2 | 37 | احمدرحيم ماطور عبود ا‎ |_ 1421911084009 | 6 
| احمد ستيملاعب محمد __| 50 | 29 | 27 | 5 | س‎ | 001 | 7 
| احمد عه صباع صيج 0 | 5 | 44 | 2 | 5 | سس‎ | 142906402 | 8 


50 | r E 


1119110 ق ا | 22 | 71 | مسل | 0 


5 | 50 __ 
| 1ة | 50 
39 | هقد 
8 | 95 
ا064 ة5 | 50س 
6 | 50 
7 | 1421911084024_| امير علي عزيز لازم اا | 24 | 20 | %4 | 21 _ 
| 5 | 50س 
| 5 | 42 __ 
| 57 | 53 _ 
| 236 | 22 _ 
| 5 | 50 __ 
ا064 0ة | 50 
50 37 


© 





: 


21 0 | بافر منشد جبار حمادی 
22 1 | برار علي عزيز لازم 
23 1421911084032 براق حمدان مناحي مخيلف 


4 | 1421911084033 | ثامر محمد عايد عبيد 


8 | 1421911084025 | امير قراس كاظم حسين | 50 | 50 | ج | 20 
0 ]| 1421911084028 | باسم قاسم كريم راضي 


1 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1084 رقم الصفحة من 2 إلى 7 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة : متوسطة النهر الخالد للبنين 











6 
27 71 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 | 26 | 20 
5 |_1421911084051_ | حسين صباح محسن عباس اا | 88 | 82 | 8 | 9و | نج | 34 
6 | 1421911084053 _| حسين عباس عبد العالي كصاب_____ | 50 | 65 | 33 | 50 | مسل | 0 
7 | 121911084054 | حسين عباس كامل جاسم ا | 50 | 56 | %9 | 5 | س | 
8 | 1421911084055 | حسين عبد الرزاق حميد ارحيمة_____ | 52 | 62 | 50 | 53 | نجج | 27 
9 | 1421911084056 | حسين عقيل حسن علي ________| 50 | 61 | 31 | 44 | مس | 0 
0 | 1421911084057 | حسين علاء صاحب منصور ااا | 50 | 80 | 6 | 77 | نجج | 22 
41 | 1421911084058 | حسين علاء صالح عودة | 5 | 50 | 50 | 58 | نجج | 206 
42 حسين علي ناض عبادي | 3 | 5 | 23 | 341 
3 | 1421911084060 | حسين قراس عباس علي اكير | 36 | 32 | 33 | 50 
4 | 141911084061 _| حسين محمد حسون علي ااا | 50 | 51 | 28 | 55 | مل 

ا64 4 | 5 

| 1ة | 50 __ 

386 








© 


7 | 1421911084064 | حمزة مازن قاسم محمد 


8 | 1421911084065 | حيدر باسم محسن ناهي 50 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1084 رقم الصفحة من 3 إلى 7 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة : متوسطة النهر الخالد للبنين 


ل ا 
| 1421911084066 | حيدر حليم كاظم سلمان 1-0000 |0 1050 | 
51 4 
52 
5 ع 
54 
يدر هيثم صباح مشكور 
: د 6 












50 


55 

7 | 2# 6 

51 | 1421011064080 | زين العإدين امير عصقور كير | 40 | 27 | 33 | 32 | 

4© | 1421911060085 | سجاداحمد عبدالصنعريدي | 50 | 38 | 2 | 0 

© | 1421611084086 | سجاد اركان سهون محسن | 57 | 50 | 50 | 50 | mw‏ 

© | 12161106407 | سجاد ئس عبد عباس 51 | 52 | 50 | 54 | ew‏ 
2 | 7 





7 | 1421911084088 | سجاد حسين محمد جبارة ا | 52 | 29 | 

68 

9 | 1421911084092 | سجاد علي حسين مطلق ________| 50 )| 28 | %7 | 21 

0 | 1421911084093 | سجاد عماد عاشور عباس ___ | 50 | 34 | 34 | 3 _ 

1 | 1421911084094 | سجاد عماد كاظم معيجل | 54 | 50 | 33 | 4 | مسل | م 
50 35 65 55 مكمل 0 


72 1421911085 سجاد فاضل شمه عيسى 





برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1084 رقم الصفحة من 4 إلى 7 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة : متوسطة النهر الخالد للبنين 


EK OE IED TT TO‏ ا اكد ل ا كر 
| 1421911064097 | سجاد هادي جواد كام | 50 | 28 | 27 | 38 | 
4 | 1421911094098 | سيف محصن خريم خرميط ا | 50 | 35 | 39 | 50 | س 
5 | 1421911064099 _| صادق فاضل زتيور ختجر_ __ | 50 | يو | 24 | 38 | 
6 | 1421911064102 | عادل عدي عبد الحصين رشيد اا | 57 | 50 | 50 | ت | ج 
7 | 1421911064104 | عباس رافك عبد من | 50 | و | تو | 85 | 


















8 | 1421911084105 | عباس سعد عباس ابراهيم | 5 | 50 | 38 | 39 | مل _ 
9 | 1421911084107 | عباس علي كاظم دواح | 57 ]| 5 | 44 | 50 | مل _ 


0 
0 
0 | 1421911084108 | عباس محمد حماد عدون | 50 | 4 | 30 | 6 | س | 0 
1 | 1421911084109 | عباس يونس ياسين عباس 00 | 50 | 41 | 5 | 0 | س | 0 
2 | 1421911084110 | عبد الكريم محمود هاشم محمد ا | 50 | 30 | 50 | 72 | مس | 0 
3 | 1421911084111 _| عبد الله حيدر احسان ابراهيم 0 | 41 | 39 | 28 | 52 _ 
4 | 1421911084112 | عبد الله خلف عاشور محمد ا | 50 | 54 | 38 | 6 | مسل | 
5 | 1421911084113_| عبد الله ستار جبار زغير 0000 | 4 )| 34 | 33 | 51 
6 | 21911084114 _| عبد الله سيف سميرياسين______| 33 | 28 | 50 | 59 | مس | 0 
7 | 1421911084116 | عبد الله وسام ناجي زغير ااا | 60 | 28 | 28 | 55 | مسل 
8 | 1421911084117_| عقيل حسين بجاي عسكر ا | اتان | 25 | %9 | 50 
9 | 1421911084118 | علي احمد رمضان موسى | 50 | 36 | 32 | 54 | مس | 0 


3ه | 2111084125 | علي رسول ياس حسين ا | 36 | 34 | 22 | 52 
63 50 54 62 ناجح 


6 أ 1421911084132 | علي عبد الستار حميد ارحيمه 229 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1084 رقم الصفحة من 5 إلى 7 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة : متوسطة النهر الخالد للبنين 


|تسلسل]|_الرقمالامتاني_ ]| اسمالطالب>->- | العربية | الاتكليزية | _لرياضيات | العسمياء_ | التيجة | المجموع_ | 
4 أعلى غلب هيال طعمة | 5 | 50 | 5 | 67 | تھ | 
2 
100 علي منذر محسن فليح 

29 30 23 52 


0 | 1421911084167 | محمد رضا يوسف عبد مناحي 





















برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1084 رقم الصفحة من 6 إلى 7 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة النهر الخالد للبنين 












121 


محمد سعد خماس كريم 
50 28 50 50 











4 | 1421911084202 | مقتدى صالح هادي حسن مكمل 0 
برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رع 
رمز المدرسة : 1084 رقم الصفحة من 7 إلى 7 





نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


إتتيل | و | و ل اليا | اللي | ف 
87 بوسف الصديق تير سعر.ضم_ | 95 | 88 | 22 | 86 | سإ 0 


أنسبة النجاح _ | ا 


EST ET |] ب‎ 































برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


